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INTRODUCCIÓN 



1855 -República de Panamá 
1880 -Compañía Francesa 
1904- Estados Unidos 
1979- República de Panamá 
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SITUACIÓN ACTUAL 
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Vehículos Empleados por 



características 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Equipo para el manejo de los Contenedores 
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•Dos grúas pórticas de marco 
sobre ruedas. 

•Tres grúas Top Loader modelo 450 
•Una grúa Top Loader modelo 950 
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SITUACIÓN ACTUAL 



Vagones de Carga 
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• 22 vagones articulados de 5 
compartimientos para doble estiba, 






41855 



10 vagones para carga a granel 



•Conexiones para contenedores 
refrip-erados 



SITUACIÓN ACTUAL 



Equipo para el mantenimiento de Vías 



•Speedswing: Modelo 441-B 
manufacturado por Speedswitf 
Corporation. 








•Ballast Regulator: Modelo KBR 900 
fabricado por la empresa Knox Kershaw 
Corporation 



•Hy-rails: PCRC cuenta con una flota 
de hy-rails 



Locomotoras 






SITUACIÓN ACTUAL 
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>Diéz Locomotoras F40 adquiridas dé 
Amtrak 
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^na locomotora GPIO 
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Terminales Intertnodales 



"■ Terminal Intermodal del Pacífico - 
ubicada contiguo al Puerto de Balboa 
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Terminales Intertnodales 
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Terminal Intermodal del Atlántico - 
ubicada en el área de France Field, 
junto al Puerto de Manzanillo 
Internacional Terminal , el 
aeropuerto de France Field y la Zona 
Libre de Colón 
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SITUACIÓN ACTUAL 
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Taller de Mantenimiento 
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Ubicado en la Terminal Intermodal 
del Atlántico 
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Estaciones de Pasajeros 
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Estación de Pasajeros de Corozah 

ubicada en el lado Pacífico en las^^^ 



instalaciones. Esta a cinco minutos del 
aeropuerto nacional en Albrook y a 
10 minutos de la Gran Terminal de 
Transporte 



Estación de Pasajeros de Colón: 
^ -. _ ■ ^ubicada en el lado Atlántico en el 
I ft^Hp V poblado de Monte Esperanza en la 
^r , i Ciudad de Colón, próximo al Puerto 

de Cristóbal. 
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Parámetro Legal 
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Contrato-Ley 15 del 17 de Febrero de 

1998, publicado en la Gaceta Oficial no, 

23,485 del 18 de Febrero de 1998. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 



Determinación de las fallas 
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Itinerarios 

Booking 

Accesibilidad 
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ANA«6IS DE LA SITUACIÓN 
— ACTUAL 



TARIFAS 



38.00 



Niños $19.00 



Jubilados $26.00 



Lina Vía , Pase M 



$22.00 $595 



$11.00 



$15.00 



Contenedores: $75.00 y $100.00 





ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 
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Rutas Proyectadas 



Tendencia de Crecimiento 
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POSIBILIDADES DE MEJORA 





8 equipos Twin-stack (80 feus) 

10 twin-stacks (capaces de transportar 100 Feus) 



|p!f| • Cargar alrededor de 100 contenedores por hora. 



Dispositivos cambiavías (Gamboa ) 
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CLUSJQ 



MUCHAS GRACIAS 



